KAZIMIERZ 


BUSTACHIEWIL 


b. v-przew. Woj. Rady Narodowej, odznaczony Krzyżem Grunwaldu, Krzyżem 
Oficerskim i Kawalerskim Polonia Restituta, dwukrotnie Krzyżem Zasługi 


przeżywszy lat 69, zmarł nagle 4 sierpnia 1962 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek dnia 7 bm. o godzinie 15-tej, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


żona, synowie, synowa, wnuk i siostra. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek 7 bm. o godz. 630 w kościele paraf. 
św. Mikołaja. 
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